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Terra 


Li Terra es li triesim planete del solari sistema. 
Secun li grandore it li quaresim max grand 
planete del solari sistema e li max densi plante 
del solari sistema. 

Li diametre del Terra es 12.700 kilometre. Li etá 
del Terra es circum 4,6 milliarde annus. Omni 
conosset formes del vive habita sur li Terra. 

Li Terra rota se circum se self in 23 hores 56 
minutes e 4,1 secundes. Li Terra besona 365,256 
dies por un torne circum li Sole. 
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